ANZZIY 
zm FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ 
SID! URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH 


KONTO BANKOWE  1526-6-10510 WARSZAWA 9, UL. STALINGRADZKA 32 
NBP I O/M- W-wa — PRAGA | 


TELEFONY: 

Dyr. Naczelny 11-11-50 Centrala 11-14-11 — 13 
Z-ca d/s Technicznych 11-11-30 Dz. Serwisu wew. 368 
Z-ca d/s Obrotu Towar. 11-19-22 


KARTA GWARANCYJNA 


1 — Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych udziela 
gwarancji, że wyrób podany w karcie gwarancyjnej będzie posiadał 
właściwości techniczne, określone w zakładowej instrukcji obsługi. 


2 — Gwarancja wynosi 12 miesięcy licząc od daty zakupu, termin ten nie 
może przekroczyć 24 miesięcy od daty wydania wyrobu bezpośrednie- 
mu odbiorcy przez producenta. 


Nazwa wyrobu Luju unta 
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WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA 


Zgłoszona reklamacja będzie uznana tylko wtedy, jeżeli stwier- 
dzone zostanie prawidłowe użytkowanie aparatu, gdy użytkownik 
nie przedsiębrał napraw i poprawek we własnym zakresie. 


Okres gwarancyjny wyrobu ulega przedłużeniu o czas załatwienia 


zgłoszonej i uznanej reklamacji. 


Przy zgłoszeniu reklamacji należy zawiadomić pisemnie Wytwórcę 


© wyrobu, podając powód reklamacji, numer fabryczny, miejsce 


i datę zakupu oraz datę produkcji wyrobu. 


Użytkownik w czasie eksploatacji wyrobu obowiązany jest stoso- 
wać się do wskazań instrukcji obsługi. Niestosowanie: się do 
wskazań instrukcji obsługi powoduje utratę praw wynikających 
z gwarancji. | | 


Gwarancją nie objęte są usterki, braki lub uszkodzenia, które po- 
wstały na skutek niewłaściwego transportu, przechowywania lub 
konserwacji wyrobu po wydaniu go przez Zakład wytwórczy. — 


Reklamację należy zgłosić natychmiast po stwierdzeniu wady. 


Do reklamacji należy dołączyć kartę gwarancyjną: oraz dokładny opis 


i okoliczności stwierdzonej wady. 
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Plastický lak S 2045/1999 černý 


1 
s 2 Plastický lak S 2045/1310 tmavší šedý 
Ę 3 Plastický lak 5 2045/1010 pastelově šedý 
4  Plastiek$ lak S 2045/1000 bílý 

5 © Ředidlo syntetické S 6301 
| 6  Nitrolak G 1145 

T | Nitroředidlo G 6000 

8 o Správkový tmel C 5001 

9 Brusná pasta střední 

10 - Leštěnka (lahvička) 

11 Brusný papír (do vody) C 360 

12 | Štětec č. 2 

13  Utěrka kaliková 

14 | Utěrka flanelová 

15 — Návod na použití 
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